MARIAN 


DUŻYK 


ppor. Wojsk Polskich, obrońca Warszawy 1939 r. 


NAJUKOCHAŃSZY BRAT I SZWAGIER 
przeżywszy lat 69, zmarł nagle 14 stycznia 1985 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek 28. I. br. o godzinie 14.60, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 


BRAT Z ŻONĄ 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 28 bm. o godz. 7.30 w kościele paraf. Św. Piotra i Pawła. 


